السحجات 


ابسط انواع الجروح وهي عبارة عن تلف فاو ضرر 
يصيب الطبقات السطحية من البشرة دون ان يصل 
الى الطبقة القاعدية. 

أشكال السحجات: () الختمية او الطبعية 
(2© الكشطية 


>« مه 
الجروح النارية 
هو جرح ناتج من إستخدام الأسلحة الناريه. 
شكل الجرح الناري: (1) فقد بعض أنسجة الجسم. (2) وجود 
فتحة دخول وفتحة خروج. (3) وجود فتحات دخول 
متعدده فى حالة الأسلحة الملساء (الخرطوش). 
وجود إسوداد حول فتحة الدخول وأحيانا 
بارود أيضاً. 


الكدصمات 


هي عبارة عن حدوث تصادم بين العضو 
وجسم راض. فيؤدي إلى تمزق الأوعية ) 
الدموية وحدوث تجمع دموي تحت الجلد. 1 
أشكال الكدمة: () ناشئة من ضربة 
عصا. (2) قبضة اليد. (© من سوط. 
© من عصا نحيفة. 


هموجرح نذاتج عن الطعن بآلة مؤنفه 
أذات طرف مدبب قاطعا. تدفع أو تغرس 


حاد كالمسمار والمفك والمبرد ويس كرا 
" (جرحا وخزيا). 

شكل الجرح الطعني: () يأخذ شكل الآلة 
المستخدمه. (2) كثير الغور في الجسم. 


هي تمزق أو تشقق في الأنسجة ينشأ نتيجة الضرب 
بألآت صلبة كالعصا أو القذف بالحجارة أو السقوط على 
أجسام خشنة أو حوادث السيارات. وكثيرا ما تصاحب هذه 
الجروح بإصابة في الأحشاء وكسور في العظام. 
شكل الجرح الراض: (0) يكون ممزق الحواف. 
© أنسجة غائرة منفصلة بدون إنتظام. 


هي جروح ناتجة عن إستخدام آلة حادة 

على سطح الجسم. مثل: سكين او خنجر - موس حلاقة - 

قطعة زجاج. 

وا شكل الجرح القطعي: (1) حواف الجرح منتظمة. (2) قاعدة 
نظيفة لا يوجد بها أنسجة عابرة. (3) زوايا الجرح 

حادة. طول الجرح أكبر من عرضة. (©) كثير النزف. 
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